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PART III 
Stores Purchase 


Animal Husbandry Department 


TENDER NOTICE 
[No. 1/2012 - 13 ] 


No. 303 /2012 -13 . 

1st January 2013 . 
Sealed tenders are invited from the manufacturers/ 
suppliers for the supply of Trinoccular Microscope Model 
with Digital Microphotography System for the use of 
District Veterinary Centre, Alappuzha. 

Estimate Cost - 1,00 ,000 


Cost of tender form : 

Original — 400 + VAT @ 4 % = 400 + 16 = 416 

Duplicate - 200 + VAT @ 4 % = 200 + 8 = 208 
Last date and time for sale of tender forms — 
5 -2-2013 , 4 p . m . 

Last date and time for submitting tenders 6 -2 -2013, 
2 p . m . 

Date and time of opening of tender 6 -2 -2013, 3 p. m . 
Period of firmness — 31- 3 -2013 . 


Designation and address of the Officer whom the 
tender forms are to be obtained and to whom the tenders 
are to be submitted — The Chief Veterinary Officer, District 
Veterinary Centre, Alappuzha. 

The cover containing the tenders should be 
superscribed with the tender number of the supply of 
Trinoccular Microscope Model with Digital 
Microphotography System for the use of District 
Veterinary Centre, Alappuzha- 11, Kerala for the year 
2012 - 13 . The tenders should be accompanied by the 
following 

1. Specification of the item with rate as basic price, 
rate of tax and total amount. 

2 . Tender forms duly signed by the authorized 
signatory. 


3. Preliminary Agreement in Kerala Stamp Paper worth 
100 . 


ദർഘാസ് നൽകു ന്നതും, സ്വീ ക രി ക്കു ന്ന തു മാ യ 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഔദ്യോഗിക വിലാസം - ചീഫ് വെറ്ററിനറി 
ആഫീസർ, ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രം, ആലപ്പുഴ. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും 11 മണി മുതൽ 4 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 
ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ 
63.9 GBjolos Dimio ngleido (www .ahdkerala . gov .in ) 
ലഭ്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ടോ, മണി യോർഡർ 
മുഖേനയോ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ ദർഘാസ് തുകയുടെ 5 % 
- തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തി 
നൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 

യാതൊരു കാര ണ വും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും 
- ദർഘാസോ എല്ലാ ദർഘാസുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ 
നിരാകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ആഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

SPECIFICATIONS 


4. EMD 1 % of the total cost of the item quoted in 
the form of DD in favour of the undersigned . 

The tender forms and details are available from the 
office of the undersigned in all working hours between 
11 a . m . to 4 p . m . The details can be had from the 
Department website ahdkerala .gov. in . Intending tenderers 
should pay the exact amount of tender or may send the 
exact amount towards the cost of tender forms with postal 
charge as money order only. Cheque, pay order, and DD 
will not be accepted . The cost of tender forms is not 
refundable and tender forms without EMD or preliminary 
agreement will not be accepted . After conformation of the 
tender the tenderer should remit 5 % of the tender amount 
as security deposit. 

The tenders will be opened in presence of the 
tenderers or his authorized representatives who may be 
present at the time. The undersigned reserves the right to 
accept or reject the tenders without assigning any 
reasons. Other details and specifications of the tender will 
be supplied along with the tender forms. 

- ആലപ്പുഴ ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രം ആശുപ്രതിയോടനു 
ബ ന്ധിച്ചുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി യി ലേക്ക് ഒരു 

ടൈനോക്കുലർ റിസർച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മോഡൽ വിത്ത് 
മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സിസും വിതരണം ചെയ്യുവാൻ 
തയ്യാറുള്ള വിതരണക്കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കവറിന് പുറത്ത് 
ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ടൈനോക്കുലർ റിസർച്ച് 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് മോഡൽ വിത്ത് മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി 
സിസും സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ, ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 
ഈ തുക ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 1,00,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + 4 % വാറ്റ് 

പകർപ്പ് - 200 + 4 % വാറ്റ് 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 2 - 2013, 4 മണി. 


Trinocular Research Microscope Model with 
Microphotography system . 
| 1 . Trinocular Microscope 


Features 


Adjustable binocular tube ensures comfortable 
observation position for every user 
Inward facing quardruple revolving nose piece 
creates more space in front of the stage making 
handling of the specimen slides efficient. 


Spring loaded , high magnification objectives prevent 
broken slides 


• 


Hand grip for easy portability 
An upper limit stopper locks the position of the 
stage preventing the specimen in high magnification 
observations 
The coaxial focus mechanism allows both coarse 
and fine adjustment to be operated from either side 
A universal power supply ensures constant voltage 
output 
Continuous light intensity control for viewing 
specimens of various thickness and colour 
Easily replaceable lamp 
A Centre -able Abe condenser allows perfect 
alignment of the optical path 
A hard coated stage includes a front loading double 
slide holder for ease of slide handling 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 6- 2- 2013 , 2 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6- 2- 2013, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് കാലാവധി 31-3 - 2013 . 


Body 


TENDER NOTICE 


[No. 1/ 2012 - 13 ] 


Aluminium die cast body with all critical 
movements based on ball bearing and 
wire guides, thereby ensuring smooth and 
precise manipulation 


Mechanical 
Stage 


Coaxial low drive mechanical stage 
(125mm .x145 mm .) (5mm ) with transverse 
area of 5mm .x76mm . (5mm ) 


No. 292 ( A ) /2012 . 

1st January 2013. 
Sealed tenders are invited from the manufacturers/ 
suppliers for the supply of Trinocular Research Microscope 
Model with Digital Microphotography system for the use of 
District Veterinary Centre , Kottayam - 39 , Kerala . The list and 
specification of items to be supplied are attached along with 
the tender form . 


Estimate Cost — 


1,00 ,000 


Focusing 
System 


Coaxial coarse and fine controls with a 
focus adjustment and fine adjustment 
knobs . Coarse focus range 20mm . Fine 
focus range 0 .02 mm . 


Condenser 


Abbe condenser with aperture iris 
diaphragm with a removable blue filter for 
daylight observation . Rack and pinion 
mounted condenser holder 


Price of tender form : 
Original— 400 + VAT @ 4 % = 400 + 16 = 416 . 

200 + VAT @ 4 % = 200 + 8 = 208. 
Last date and time for sale of tender forms — 
15 - 2 - 2013, 4 p . m . 

Due date and time for submitting tenders — 16 - 2 - 2013 , 
2 p . m . 

Date and time of opening of tender — 16 - 2 - 2013 , 
3 p . m . 


Illumination 


6 Volt, 20 Watts halogen light source , 
Universal power supply 100 volt to 200 
volt AC 50 Hz 


Viewing 
Bodies 


Trinocular (30 degree inclined siedentopf), 
360 degree rotatable, left diopter 
adustment 


Nose piece 


Quadruple revolving nose piece based on 
precision ball bearing mechanism with 
positive click stop 


Objectives 


Infinity corrected plan achromatic 
objectives ; 4x /NA0 . 10 , 10x /NA0 .25 , 40x / 
NA0.65 , 100x /NA1.25 


Optical 
system 


Colour corrected infinity optics with 
antifungal treatment 


Period of firmness — 31- 3 -2013. 

Designation and address of the officer whom the 
tender forms are to be obtained and to whom the tenders 
are to be submitted — The Chief Veterinary Officer, District 
Veterinary Centre, Kottayam . 

The cover containing the tenders should be 
superscribed with “ Tender No. for the supply of Trinocular 
Research Microscope Model with DigitalMicrophotography 
System for the use of District Veterinary Centre ,Kottayam -39 , 
Kerala for the year 2012 - 13 ” . The tenders should be 
accompanied by the following. 

1. Specification of the item with rate as basic price , 
rate of tax and total amount. 

2. Tender forms duly signed by the authorized 
signatory. 

3. Preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 
100 . 

4 . EMD 1 % of the total cost of the item quoted in 
the form of DD in favour of the undersigned . 

The tender forms and details are available from the 
Office of the undersigned in all working hours between 
11 a . m . to 4 p . m . The details can be had from the 
Department website ahdkerala . gov . Intending tenderers 
should pay the exact amount of the tender or may send 
the exact amount towards the cost of tender forms with 
postal charge as Money Order only. Cheque , Pay Order, 
and DD will not be accepted . The cost of tender forms is 
not refundable and tender forms without EMD or 
preliminary agreement will not be accepted . After 
confirmation of the tender the tenderer should remit 5 % of 
the tender amount as security deposit. 


Eyepiece 


WF 10x (FN 20mm ) Paired Eye piece 


2 . Digital Microphotography System 


Consisting of digital camera (above 8 megapixels) 
along with rechargeable battery, carry bag, compatible 
2GB memory card optically corrected adapter. 


Office of the Chief 
Veterinary Officer, 
District Veterinary Centre 
Alappuzha . 


(Sd.) 


Chief Veterinary Officer 


The tenders will be opened in presence of the യാതൊരു കാര ണ വും പറയാതെ ഏതെ ങ്കിലും 
tenderers or his authorized representatives who may be 

ദർഘാസോ എല്ലാ ദർഘാസുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ 
present at the time. The undersigned reserves the right to 

നിരാകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
accept or reject the tenders without assigning any 

ആഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
reasons . Other details and specifications of the tender will 
be supplied along with the tender forms. 

SPECIFICATIONS 
കോട്ടയം ജില്ലാ മൃഗാശു പ്രതി യോട നു ബ ന്ധിച്ചുള്ള Trinocular Research Microscope Model with 
ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് ഒരു ടൈനോക്കുലർ റിസർച്ച് - Microphotography system ( Quantity - 1 No.) 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് മോഡൽ വിത്ത് മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി. 
സിസും വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള വിതരണക്കാർ / 

- 1 . Trinocular Microscope 
നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 

Features 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കവറിന് പുറത്ത് ജില്ലാ വെറ്ററിനറി 
കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ട്രൈനോക്കുലർ റിസർച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് 

Adjustable sidentopf binocular tube ensures 
മോഡൽ വിത്ത് മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സിം സപ്ലെ 

comfortable observation position for every user. 
ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള ടെണ്ടർ, ടെണ്ടർ നമ്പർ എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആയതിന്റെ വില ബാധകമായ നികുതി 

In -ward facing quardruple revolving nosepiece 
കൾ ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 

creates more space in the front of the stage making 
ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. handling of the specimen slides effcient. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം 100 മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 

Spring loaded , high magnification objectives prevent 
ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിലയുടെ 

broken slides. 
1 ശതമാനം നിരതദ്രവ്യനിക്ഷേപമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 
തുക ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി താഴെ ഒപ്പിട്ടി രിക്കുന്ന 

Hand grip for easy portability. 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. 

An upper limit stopper locks the position of the 
അടങ്കൽ തുക - 1,00,000 . 

stage preventing the specimen in high magnification 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

observations. 
അസ്സൽ - 400 + 4 % വാറ്റ് 

The coaxial focus mechanism allows both coars and 
പകർപ്പ്- 200 + 4 % വാറ്റ് 

fine adjustment to be operated from either side. 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

A universal power supply ensures constant voltage 
സമയവും 15 - 2 - 2013, 4 മണി. 

output. 
- ദർഘാസ് ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 

Continous light intensity control for viewing 
സമയവും 16 - 2 - 2013 , 2 മണി. 

specimens of various thickness and colour 
- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

Easily replaceable lamp. 
16- 2 - 2013, 3 മണി. 

A Centre -able Abe condenser allows perfect 
ദർഘാസ് കാലാവധി 31- 3 -2013. 

alignment of the optical path . 
ദർഘാസ് നൽകുന്നതും, സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ഉദ്യോഗ 

The hard -coated stage includes a front loading 
സ്ഥന്റെഔദ്യോഗിക വിലാസം - ചീഫ് വെറ്ററിനറി ആഫീസർ, 
ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രം, കോടിമത , കോട്ടയം. 

double slide holder for ease of slide handling . 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 

Body Aluminium die cast body with all critical 
ദിവസങ്ങളിലും 11 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 

movements based on ball bearing and 
ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ 

wire guides, there by ensuring smooth and 
ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിലും ( www.ahdkerala . gov.in ) 

precise manipulation 
ലഭ്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ 

Machanical Co axial low drive mechanical stage 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ടോ, മണി യോർഡർ 

Stage ( 125mm . x 145 mm.) ( 45mm) with 
മുഖേനയോ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 

traverse area of 50mm . x 76 mm . (+ 5mm .) 
മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ വില യുടെ 5 % തുക Focusing Co axial coarse and fine controls with a 
സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസു System focus adjustment and fine adjustment 
സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവര ങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തി 

knobs . Coarse focus range 20mm . Fine 
നോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 

focus range 0 .02mm 


Condenser 


9. Offers of conditional supply will not be considered . 


Abbe condenser with aperture iris 
diaphram (NA 1.25 ) focusable with rack 
and pinion through 10mm . and a 
continuously variable iris diaphragm with 
a removable blue filter for day light 
observation. Rack and pinion mounted 
condenser holder 


Illumination 


6 Volt , 20 Watts halogen light source , 
Universal power supply 100 volt to 200 
volt AC 50 Hz 


Viwing 
Bodies 


Nose piece 


10. Payment will be effected only after successful 

installation and trial run . 
11. Advance payment is not possible. 
12 . The firms registered with Kerala store purchase 

department and NAIC Ltd . should produce a copy 
of the current registration certificate along with 

tender for exemption of EMD . 
13. The Security Deposit furnished by the firm will be 

released only after the guarantee period . 
14 . If the schedule for receiving/opening of tenders is 

declared as a holiday (local/general) the tenders will 
be received and opened on the next working day 

respectively . 
15. The Chief Veterinary Officer, District Veterinary 

Centre , Kottayam reserves all the right to delete 
any items from the tender without assigning any 

reason thereof. 
16 . The only jurisdiction for any dispute regarding this 

purchase will be at Kottayam . 
17. The photocopies of the document produced along 

with the tender should be attested by a Gazetted 
Officer. 


Trinocular ( 30 degree inclined siedentopf), 
360 degree rotatable , left diopter adjustment. 
Quadruple revolving nose piece based on 
Precision ball bearing mechanism with 
positive click stop 
Infinity corrected plan achromatic 
objective ; 4x /NA0. 10 , 10x/NA0. 25 , 
40x/NA0 .65 , 100x/NA1.25 
Colour corrected infinity optics with 
anti fungal treatment 
WF 10x (FN 20mm ) Paired Eyepiece 


Objectives 


Optical 
system 
Eyepiece 


2. DigitalMicrophtography System 

Consisting of Digital Camera (above 8 mega pixels) 
along with Rechargeable battery , carry bag , compatible 2GB 
memory card optically Corrected adapter. 


18 . The items are to be supplied and installed at in 

District Veterinary Centre , Kottayam District. 
19. The undersigned reserves the rights to delete or 

waive any of the above special conditions. 


Office of the Chief 
Veterinary Officer, 
District Veterinary Centre, 
Kottayam . 


(Sd .) 
Chief Veterinary Officer. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The rates quoted should be inclusive of all taxes 

only. 
2 . A minimum guarantee period of 1 years including 

spare parts from the date of installation and trial. 
3. The supply should be from the new stock noting 

the original specification , make model etc . 
4 . The supply and installation should be completed 

as per the date mentioned in the supply order. 
5. The tenderers shall quote the factory assembled 

model only and equipments brought in parts and 

assembled at site will not be accepted . 
6 . The rate quoted will be in Indian currency and the 

payment will also be in Indian currency . 
7. Ex - godown rates for destination will not be 

accepted and such tenders will be summarily 

rejected . 
8 . The successful tenderers should complete all 

supplies within the stipulated time stated in the 
supply orders. No extension of supply period will be 
granted . 


